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Indique 28 


indair - ZX8I 


Un ordenador personal 
para todo el mundo 



El Sinclair ZX81 es el ordenador 
personal más idóneo para eliminar la 
barrera de sofisticación y tecnifica- 
póh que rodea el mundo de Ja infor¬ 
mática. 

Diferenciándose de la mayoría ae 
ordenadores personales, el ZX81 
'■■o necesita de un monitor de imagen 
espe: smo que se puede conectar 

c rectamente a su televisor (B/N o 
color magen es grande, nítida y 
rea mente estable. 

E ZX81 también es conectable a 
^ag^eiofono portátil para grabar 
p'as stas de instrucciones y 
datcsi en cintas cassette como so¬ 
porte permanente. 

E ZX81 se suministra con cables 
de conenon a TV y a magnetófono a 
cassettes convertidor 220 V. AG/ 
9V DC y un manual de instrucciones 
de 200 páginas que. por sus caracte¬ 
rísticas. es un verdadero curso de 
programación BASIC. 


• Microprocesador Z80A (3,25 
MHZj; intérprete BASIC de 8K. y 
memoria RAM de 1 kbyte amplia- 
ble a f 6 kbyte. 

• Teclado de membrana sensitiva 

• Escala completa de funciones ma¬ 
temáticas y científicas con exacti¬ 
tud de hasta 8 cifras decimales. 

• Ejecución instantánea de senten¬ 
cias lo que le permite ser utilizado 
también como calculador. 

• Selección, por software, de dos 
velocidades de trabajo, normal y 
rápida (especialmente adecuada 
para cálculo). 

• Grabación (SAVE) y lectura 
(LOAD) de programas en cassette 
desde o hacia el ZX81 por indica¬ 
ción de sus nombres. 

• Posibilidad de conexión directa a 
impresora SfNCLAIR. 

• Presentación en pantalla mediante 
24 líneas de 32 caracteres 

• Dimensiones 167 mm x 175 mm 
x 40 mm; peso, 350 grs 


Para información adicional 
diríjanse a: 



Tomás Bretón, 21. Madrid-7 
o 

Distribuidores Autorizados 
Hílt ¿{JirL ÉJl /1982-n.° 118 








